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Oophytum nordenstamii L. Bol. sp. nov.—O. oviformi N. E. Br. 
affine, sed petalis latioribus niveis, filamentis intimis papillatis, lobis 
ovarii approximatis, obtuse compressis, differt. 

Plantae ferae plures visae, caule ad 5 mm. diam., e 4—6 corpusculis 
compositae; corpuscula superne purpureo brunnea, florifera 1-7—2 cm. 
longa, medio ad 1-3 em. lata diametroque, ore ad 9 mm. longo, minute 
ciliolato; folia superiora inferne membranacea, superne herbacea, ad 
9 mm. longa cum vagina ad 4 mm., gemmis axillaribus interdum apicem 
fere attingentibus; pedunculus ebracteatus, 7—9 mm. longus; recep- 
taculum globose obconicum, ad 4 mm. longum, 5 mm. diam.; calyx 
6—7 mm. longus, tubo incluso, 2—3 mm. longo, segmentis exsertis 
obtusis, 4—5 mm., vel in flore altero 2—3 mm., longis, basi 1-5—3 mm, 
latis; petala ca. 4-seriata, exteriora e parum infra apicem inferne angustata, 
apice saepius rotundata, ad 1:8 cm. longa, ad 3 mm. lata, interiora 
pauca, linearia, 0-5—1 mm. lata; stamina ca. 5-seriata, nivea, filamentis 
ad 7 mm. longis, intimis parum supra basim papillatis; discus profunde 
divisus; ovarium ad 0-5 mm. elevatum; stigmata gracilia, superne atten- 
uata, viridia, 3—4-5 mm. longa. 

Cape Prov.: in dit. Vanrhynsdorp; Hol River, prope Koekenaap, 
Aug. 1962, B. Nordenstam 811. 

One of the plants collected in the same locality a few days later 
consisted of 53 bodies, some fully developed and in flower, others in 
various stages of growth. The petals in this plant were up to 4 mm. 
broad. Hall 2494. N.B.G. 671/62. Mr. Hall found them “very numerous, 
associated with Maughaniella. Only one plant seen with rose-pink petals, 
otherwise all pure white." 


Sphalmanthus humilis L. Bol. sp. nov.—Plantae pumilae glabrae; 
radix tuberosa, 1—2 cm. longa, 5—12 mm. diam., ramos breves, cum 
flore 3—5 cm. longos, emittens; partes herbaceae virides, inconspicue 
papillatae; folia alterna, fere erecta, supra visa plana vel interdum sulcata, 
lat. visa superne non, vel vix, angustata, apice dorsoque rotundata, 
1—2 cm. longa, medio 4—6 mm. lata, 4—5 mm. diam.; flores 2-3—3 cm. 
diam., per diem noctemque expansi; pedunculi teretes ad 7 mm., vel in 
fructu immaturo ad 10 mm., longi; receptaculum clavatum vel subglobose 
clavatum vel in fructu immaturo globosum adque 1-3 cm. diam., 4—7 mm. 
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longum, 6—8 mm. diam.; calycis tubus ad 1 mm. longus, segmentis 5, 
variabilibus, nune subaequalibus, 3—4 mm. longis, basi 3 mm. latis, 
nunc 5—9 mm. longis, basi 2—4 mm. latis; corollae tubus 1 mm. longus, 
segmentis densis, exterioribus ca. 4-seriatis, inferne leviter angustatis, 
obtusis vel subtruncatis emarginatisque, niveis, ad 1-4 cm. longis, 0: 5— 
1:75 mm. latis, interioribus (staminodia?) densis, ca. 3-seriatis, acuta 
vel obtusa, aurea, ad 7 mm. longa, ad 0-5 mm. lata; staminodia gradatim 
in segmenta corollae transeuntia nulla; filamenta 8-seriata, aurantiaca, 
ad 3 mm. longa, antheris minutis, cum polline albidis; ovarii lobi stellate 
patentes, leviter compressi, dorso plani, ad 0-5—1 mm. elevati; stigmata 5 
obtusa, 0-5—1 mm. longa; capsula non visa. 

Cape Prov.: in dit. Vanrhynsdorp; Hol River, “about 8 miles from 
Koekenaap, Aug. 1962, H. Hall 2497. N.B.G. 674/62. 


Sphalmanthus nanus L. Bol. sp. nov.—In habitu formaque foliorum 
ad S. humilem valde affinis, sed pedunculo, receptaculo et partim calyce 
capillaceo papillatis, segmentis corollae multo angustioribus, praecipue 
differt. 

Tubera interdum reliquias annorum priorum ferentia, oblonga vel 
subglobosa, 2—2-5 cm. longa, ad 1:8 cm. diam., apice ramos 1—5, 
decumbentes floriferos, cum fructu immaturo, 3:5—7:5 cm. longos 
ferentia; partes herbaceae, purpureo brunneae, papillis primum sub- 
nitentibus; folia alterna, in ramo 3—7, ad 2-5 cm. longa; flores nocte 
claudentes, ad 3-3 cm. diam.; pedunculi teretes, 7—12 cm. longi, cum 
receptaculo, tubo calycis, et dimidio inferioris segmentorum molliter 
pubescentibus ob papillas capillaceas; receptaculum subglobosum, 
4—5 mm. longum, 5—6 mm., vel in fructu immaturo ad 1:5 cm., diam.; 
calycis tubus ad 1:5 mm. longus, segmentis 5, 4—6 mm., vel in flore 
altero 5—9 mm. longis, vel in fructu immaturo ad 1:3 cm. accrescentibus, 
basi 3—5 mm., vel in flore altero 2—3 mm., latis; corollae tubus 1 mm. 
longus, segmentis ca. 3-seriatis, saepius obtusis, roseis, ad 1-3 cm. longis, 
0:25—0.5 mm., vel rarius ad 0-75 mm., latis; staminodia acuta vel 
acuminata, quanquam tubo corollae adnata, antheras abortivas nullas 
ferentia, primum viridia, deinde inferne pallida, superne lutea, gradatim 
in segmenta corollae subtranseuntia; filamenta ca. 5-seriata, primum 
alba, demum aurea, antheris pollineque albidis; fossae nectariferae con- 
spicue latae profundaeque; ovarii lobi stellate patentes, acute compressi, 
ad 0-75 mm. elevati; stigmata obtusa, 0:5—0-:75 mm. longa. 

Cape Prov.: Namaqualand; Komkans, ‘‘associated with Jacobsenia 
hallii”; Aug. 1962, H. Hall 2554. N.B.G. 731/62. 


Aridaria littlewoodii L. Bol. sp. nov.—Erecta, ‘37 cm. alta, 92 cm. 
diam." (Littlewood); rami floriferi 3 visi; folia erecta, fere teretia, supra 
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subplana vel convexa, interdum subfalcata, matura 3—25 mm. longa, 
4—5 mm. lata diametroque; cymae utrinque ad 5—6-ramosae, ramis 
ascendentibus vel patentibus, interdum superne sursum curvatis sub- 
intricatisque, ad 12 cm. longae, ad 18 cm., vel fructiferae ad 25 cm., diam.; 
pedunculi ultimi, supra bracteas mensi, saepius 1—2-5 cm. longi; bracteae 
ultimae interdum subglobosae; flores per noctem expansi, ad 4-2 cm. 
diam.; receptaculum verum obconicum, ad 7 mm. longum, vel de 
pedunculo per 6—7 mm. decurrens quasi subpiriforme, ad 1-4 em. longum, 
apice 7—8 mm. diam.; calyx in alabastris maturis ad 1:3 cm. longus, 
in floribus maturis 1—1-2 cm. longus cum tubo ad 3:5 mm. longo, apice 
constricto, segmentis inaequilongis, in alabastris omnibus subteretibus, 
obtusis vel interdum interioribus acutis, ad 4 mm. diam., 6—11 mm., in 
floribus 6—8 mm., longis, basi 3—6 mm. latis; corolla ad 2-2 cm. longa, 
cum tubo 2—3 mm. longo, segmentis ca. 4-seriatis, albis obtusis, extimis 
dorso roseis, 0-25—1 mm. latis; staminodia nulla; stamina ca. 9-seriata, 
suprema dimidum segmentorum attingentia, filamentis albis, antheris 
pollineque albidis; ovarium e nectario conice ad 1 mm. elevatum, lobis 
superne acute compressis, dorso concavis; stigmata basi vix patentia, 
gracillima, apice tantum leviter angustata, papillis inconspicuis, ad 6 mm. 
longa; capsula infra obconica, 4—5 mm. longa, ad 7 mm., expansa ad 
1:7 cm., diam., supra ad 6 mm. elevata; semina conspicue cristata, 
brunnea, 1:5 mm. diam. 

South-West Africa: “17 miles W. of Grunau”, Maio 1961, R. C. 
Littlewood. Karoo Garden 369/61. Fl. 9.2.1962. 


Lampranthus pleniflorus L. Bol. sp. nov.—Rami plures visi, lignosi 
rigidique, glabri politi brunnei, ad 35 cm. longi, per totam longitudinem, 
eodem tempore, ramulos floriferos emittentes, itaque pleni florum, 
internodiis 1-5—4-5 cm. longi, 2—3 mm. diam.; folia adulta ascendentia 
vel patentia, supra plana, e medio superne angustata, acuta vel obtusa, 
dorso rotundata, lat. visa obtusa, apice saepe obscure uncinata, saepius 
1—2 cm. longa cum vagina ad 1 mm., medio 2—3 mm. lata, 3—5 mm. 
diam.; inflorescentia ad 8 cm. diam., floribus in cymulis ultimis demum 
2-ternatis, pedunculis teretibus gracilibus, saepe rubicundis, ultimis 
5—10 mm. longis, lateralibus prope medium bracteatis, bracteis ad 6 mm. 
longis; receptaculum obconicum, medio leviter constrictum, ad 2 mm. 
longum, 3—4 mm. diam.; sepala 5, acuta subaequilonga, saepius 
3—3-5 mm. longa, basi 2—2-5 mm. lata; petala 2-seriata, inferne super- 
neque leviter angustata, acuta vel obtusa, purpureo rosea, marginibus 
saturatioribus, 4—5 mm. longa, 0-5—1 mm. lata; staminodia staminibus 
arte appressa eaque aequantia vel excedentia, valde incurvata con- 
strictaque, deinde erecta, inferne pallida vel alba, obscure ciliate papillata, 
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superne rosea; filamenta ca. 4-seriata, superne purpureo rosea, ad 2 mm. 
longa, intima prope medium papillata, antheris pollineque rubre auranti- 
acis; discus profunde denticulatus; ovarii lobi dorso complanati vel leviter 
convexi, ad 0:75 mm. elevati; stigmata anguste subulata, ad 2 mm. longa 
cum cauda 0-5 mm.; capsula infra obconica, 5-angulata, angulis 
rotundatis, 3 mm. longa, supra per 2 mm. elevata, suturis vix compressis, 
ad 6 mm., expansa ad 1 cm., diam., carinis superne divergentibus, medium 
valvae attingentibus, breviter aristatis, alis amplis, apicem valvae 
leviter superantibus; semina subobovata levia brunnea, 1 mm. longa vel 
parum ultra. 

Cape Prov.: in dit. Worcester; De Doorns, Jun.—Jul. 1962, P. A. B. 
van Breda 1710/62. 


Lampranthus ebracteatus L. Bol. sp. nov.—Erectus, “ca. 25 cm. 
altus"; rami culti visi ad 5 mm. diam., internodiis 5—20 mm. longis; 
folia adulta saepius sublunata, supra visa linearia acuta, lat. visa inferne 
leviter angustata, apice rotundata apiculoque medio posito, vel subacuta, 
lateribus leviter convexis, carina subacuta, 1—2 cm. longa, medio 
3—6 mm. lata, 5—7 mm. diam.; flores 3-nati vel 2-ternati (floribus 3—9) 
vel irregulariter 3-ternati (in infructescentia capsulis 14); pedunculi 
ebracteati, in receptaculum transeuntes, 5—10 mm. longi; receptaculum 
clavatum 2-carinatum, 5—6 mm. longum diametroque: sepala 5, subacuta, 
5—7 mm. longa, basi ad 3 mm. lata, exteriora compressa, ad 1:5 mm. 
diam.; petala 2-seriata, e medio vel infra inferne angustata, apice rotun- 
data, pallide rosea, 7—10 mm. longa, fere ad 2 mm. lata; staminodia 
acuta vel acuminata, ad medium vel ultra dense intertexteque ciliate 
papillata, inferne alba, prope apicem rosea, primum stamina excedentia, 
mox delapsa; filamenta 3—4-seriata, conice conferta, interiora medio vel 
supra papillata, antheris pollineque pallide lutea; glandulae disci approxi- 
matae vel 2 interdum contiguae; ovarii lobi dorso plani, apice rotundata, 
ad 1 mm. elevata; stigmata 5, subulata, 2—4 mm. longa. 

Cape Prov.: in dit Vanrhynsdorp; Papendorp, “at the mouth of the 
Oliphant's River", H. Hall. N.B.G. 613/57. Fl. Nov. 1961. 


Lampranthus holensis L. Bol. sp. nov.—Rami 3 feri visi, cum flore 
ad 20 cm. longa, 5—6 mm. diam., internodiis 1—3 cm. longis; ramuli 
hornotini saepius crebre 4-foliati, internodiis ad 5 mm. longis vel in parti- 


bus umbratis longioribus; partes herbaceae levissimae, pallide glauce 
virides; folia adulta ascendentia vel demum patentia, supra visa convexa 


acuta, lat. visa prope basim apicemque leviter angustata, acuta, dorso 
rotundata, 4-5—5-5 cm. longa cum vagina ad 2 mm., medio 4—5 mm. 
lata diametroque; ramuli floriferi cum flore 6—10 cm. longi; flores solitarii 
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meridiani, post expandentes per dies plures ad 6 cm. diam.; pedunculi 
2—4 cm. longi, prope medium bracteati, bracteis interdum basi concavis 
dilatatisque, 1—1-6 em. longis, ad 5 mm. diam.; receptaculum clavatum, 
ca. 6—8 mm. longum, apice 6—8 mm. diam.; sepala 5 vel rarius 6, ca. 
e medio superne angustata, subobtusa vel acuta, interiora 2 apice longe 
subulata, omnia + marginata, 1—1-5 cm. longa, basi 3—7 mm., vel in 
flore altero 4—8 mm., lata; petala ca. 4—5-seriata, nivea, inferne leviter 
angustata, obtusa, ad 2-6 cm. longa, ad 2 mm. lata, interiora pauca, ad 
0-5 mm. lata; staminodia nulla; filamenta ca. 4—5-seriata, rubre purpurea, 
ad 6 mm. longa, interiora basi papillatis, antheris pollineque aureis; 
ovarii lobi erecti approximati, obtuse compressi, ad 1 mm. elevati; 
stigmata 5, subulata, ad 3 mm. longa cum cauda 1 mm.; capsula atrata, 
infra clavata, ad 9 mm. longa, ad 1 cm., expansa 2 cm., diam., supra 
ad 3 mm. elevata, suturis leviter compressis. 

Cape Prov.: in dit. Vanrhynsdorp; Hol River, prope Koekenaap, 
Aug. 1962, H. Hall 2568. N.B.G. 745/62. 


FORMA.—A forma typica petalis angustioribus, filamentis albis, alis 
valvarum capsulae angustioribus, differt. Eodem loco temporeque, 
H. Hall 2506. N.B.G. 683/62. 


Drosanthemum littlewoodii L. Bol. sp. nov. (Hispicaulia).— Planta 
9 em. alta, 34 cm. diam., caule basi 6 mm. diam.; ramuli floriferi erecti 
1—2-0., 1 em. longi" (Littlewood). Rami plures visi, decumbentes 
graciles, brevissime hispidi, ad 16 em. longi, ad 1:5 mm. diam., internodiis 
1—2 em. longis; folia saepe basi patentia, deinde fere erecta vel subin- 
curvata, supra visa inferne concava, obtusa, lat. visa inferne leviter 
angustata, apice rotundata, lateribus convexis, dorso rotundata, papillis 
crebris minutis, vix nitentibus, 1—1-2 cm. longa cum vagina ad 2 mm., 
ad 3 mm. lata, 3—4 mm. diam.; pedunculi ad 8 mm. longi; receptaculum 
obconicum, minute papillosum, 3—4 mm. longum, ad 5 mm. diam.; 
sepala 5, in alabastro 4—5 mm. longa, in flore maturo mox submarcescen- 
tia, basi 2—3 mm. lata; petala 3-seriata, anguste spathulata, apice 
interdum subtruncata inconspicueque emarginata, albida nitentia, ad 
l em. longa, 1:5 mm., vel rarius ad 2 mm., lata; staminodia nulla vel 
subnulla; filamenta ca. 4-seriata, diu erecta, alba, ad 5 mm. longa, in- 
teriora parum supra basim papillata, antheris pollineque dilute luteis; 
glandulae humillimes subdistantes; ovarium circa marginem planum, 
lobis distantibus, obtuse compressis, demum fere ad 0:75 mm. elevatis; 
stigmata 5, gracilia viridia, 4 mm. longa. 

South-West Africa: Namies Kloof, Oct. 1961, R. C. Littlewood. Karoo 
Garden 735/61. Fl. Jul.—Aug. 1962. 
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Ruschia vanbredai L. Bol. sp. nov.—Planta “12 cm. alta, 35 cm. 
diam." (van Breda), inter gracillimas in genere, copiose diffuse ramosi; 
rami primarii plures visi, 14—17 cm. longi, internodiis 2:5—3-5 cm. 
longis, ad 2 mm. diam.; ramuli ad 15 cm. longi, 1—1-5 mm. diam., 
juniores rubre brunnei; partes herbaceae saturate virides; folia adulta 
ascendentia vel mox patentia, saepe falcata vel subfalcata, supra plana 
linearia acuta, lat. visa saepius e prope basim superne ampliata, apice + 
rotundata, lateribus convexis, 1—1-7 cm. longa cum vagina vix ad 1 mm., 
medio 3—4 mm. lata, 4—6 mm. diam., in ramulis minora; flores 3-nati 
vel fortasse demum irregulariter 2-ternati; pedunculi teretes, in receptacu- 
lum gradatim transeuntes, 4 mm., vel culti ad 8 mm., longi, laterales 
prope basim bracteati, bracteis interdum subglobosis, 2—4 mm. longis; 
receptaculum subclavatum, 3 mm. longum diametroque; sepala 5, e basi 
gradatim angustata acuta, 3—3-5 mm. longa, basi vix ad 2 mm. lata, 
interiora marginata; petala 3-seriata, interiora pauca, e medio inferne 
angustata, obtusa, purpureo rosea, inferne conspicue, superne incon- 
spicue, vittata, 3—5 mm., vel in flore altero ad 8 mm., longa, 
0-5—1-25 mm. lata; staminodia perpauca, ad stamina conice conferta 
appressa eaque aequantia, cum filamentis inferne pallide, superne saturate, 
purpureo rosea; filamenta 4-seriata, ad 3 mm. longa, intima prope medium 
papillata, antheris pollineque albis; discus crebre crenulatus; ovarii 
lobi fere erecti, approximati, obtuse compressi, ca. ad 0:5 mm. elevati; 
stigmata 5, anguste subulata, demum ad 2:5 mm. longa cum cauda 
0-5 mm.; capsula infra obconica, 1-5—2 mm. longa, vix ad 5 mm. diam., 
supra ad 2 mm. elevata, suturis valde compressis, valvis expandentibus 
erectis, marginibus valde reflexis, carinis e basi divergentibus, medium 
valvae vix attingentibus, muticis, tuberculo alas tegentes attingente, 
partem tertiam oris tantum complente, supra visa anguste oblongo, 
pallide brunneo; semina ovalia vel subobovata, levissima minuta. 

Cape Prov.: in dit. Uniondale; “on the farm Sapreerivier (about 
20 m. from Uniondale), Bou-Kouga, Langkloof", P. A. B. van Breda 
1688. Fl. Jun. 1962. 


Ruschia ebracteata L. Bol. sp. nov.— Planta | visa, erecta rigida, 
8 cm. alta, caule basi 9 mm. diam.; rami primarii ad 18 cm. longi, 2—6 mm. 
diam., internodiis 5—15 mm. longis; ramuli ultimi primum crebre 4—8- 
foliati, demum floriferi 2-5 cm. longi, internodiis 2—5 mm. longis; 
partes herbaceae tactu subvelutinae ob papillas minutas (sublente 
15 x visas), subglauce virides, ferae interdum rubre suffusae, minute 
punctatae, punctis saturate viridibus; folia mox patentia, supra plana 
obtusa, lat. visa saepius superne ampliata, apice rotundata, apiculo 
obscuro, medio posito, dorso rotundata, carina invisa, lateribus convexis, 
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7—9 mm. longa cum vagina 1 mm., medio 3—4 mm. lata, superne ad 
5 mm. diam.; flores 3-nati, alabastris acutis; pedunculi ebracteati, 
graciles, demum 2—4 mm. longi; receptaculum subcyathiforme, apice 
leviter constrictum, ad 3 mm. longum, 3—4 mm. diam.; sepala 5 (vel 6 
in flore unico visa), acuta, omnia + marginata, 3—4 mm. longa, basi 
1:5—1-75 mm. lata; petala 2-seriata, subspathulata, pallide rosea, 
inconspicue vittata, ad 6 mm. longa, 0-5—1 mm. lata; staminodia non 
bene visa, demum valde recurvata; filamenta ca. 3—4-seriata, alba vel 
in siccis superne rubida, ad 3 mm. longa, exteriora inferne ciliate papillata, 
interiora parum supra medium dense papillata; discus crenulatus; ovarii 
lobi ad discum stellate patentes, obtuse compressi, ad 0-75 mm. elevati; 
stigmata 5, gracillima, ad 4 mm. longa; capsula non visa. 

Cape Prov.: Namaqualand; Richtersveld, Rooiberg, Jan. 1961, 
A. J. Middlemost. N.B.G. 427/61. Fl. Mart. et Jul. 1962. 


Ruschia middlemostii L. Bol. sp. nov.—Planta 1 visa, fera erecta 
robusta, 33 cm. alta, apice 25 cm. diam., caule basi 1 cm. diam.; rami 
primarii ad 29 cm. longi, ad 8 mm. diam., internodiis 1-5—2-5 cm. longis; 
ramuli hornotini floriferi saepius 2-foliati, gemmis axillaribus bene evolutis, 
steriles crebre 4—6-foliate; partes herbaceae velutinae ob pilos minutos, 
vel cum aetatate glabrescentes sed tamen subvelutinae; folia variabilia, 
demum late patentia, senectissima adulta fera crassissima, saepius 
1—1-5 em. longa, 7—10 mm. lata ad 10 mm. diam., supra visa apice 
rotundata vel acuta, lat. visa apice + rotundata, lateribus convexis, 
carina obscura, juniora culta, praecipue in partibus umbratis, saepe sub- 
compressa, lateribus leviter convexis, carina subacuta vel ad lineam 
reducta, supra visa acuta, ad 3-3 cm. longa, 3—4 mm. lata, 4—5 mm. 
diam., vel rarius lat. visa inferne leviter angustata, ad 3 cm. longa, 
medio 7 mm. lata, 9 mm. diam.; pedunculi in receptaculum gradatim 
transeuntes, 1-7—2 cm. longi, prope medium bracteati, bracteis erectis 
sed non amplectentibus, 5—9 mm. longis; receptaculum clavatum, 
parum supra medium leviter constrictum, 4—5 mm. longum diametroque; 
sepala 6, obtusa vel acuta, omnia + marginata, ad 4—5 mm. longa, basi 
2—3 mm. lata; petala ca. 3-seriata, exteriora parum inaequilonga, 
inferne non, vel vix, angustata, obtusa rosea, 6—11 mm. longa, 0:5— 
1-25 mm. lata; staminodia ad stamina conice conferta appressa eaque 
leviter excedentia, mox superne recurva; filamenta ca. 3-seriata, dimidio 
inferiore pallido, superiore purpureo, interiora medio papillata, antheris 
pollineque albis; discus crenulatus; ovarii lobi erecti approximati, leviter 
obtuse compressi, sat conspicue tuberculati, tuberculis sublimpidis (non 
antea in genere notatis), demum ad 0-75 mm. elevati; stigmata 6, subu- 
lata, fere ad 4 mm. longa cum cauda ad 0-75 mm.; capsula matura 
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senectissima tantum visa, inferne obconica, 3 mm. longa, 6 mm. diam., 
suturis vix compressis. 

Cape Prov.: Namaqualand; Rooiberg, Richtersveld, Jan. 1961, 
A. J. Middlemost. N.B.G. 424/61. Fl. Jul. 1962. 


Ruschia komkansiea L. Bol. sp. nov.—‘Compacta fruticosa (bushy). 
60 cm. alta" (Hall); rami 4 visi, feri rigidi glabri, 17—23 cm. longa, ad 
6 mm. diam., internodiis 1—2 em. longis, copiose ramulosi; ramuli 
ultimi floriferi per longitudinem omnem ramuli secundarii vel tertii 
saepius producti, itaque ramus omnis pleniflorus, 2-foliati, cum flore 
2-5—4 cm. longi; partes herbaceae velutinae ob papillas capillares 
minutissimas, cum aetate glabrescentes sed tamen subvelutinae; folia 
primaria adulta mox patentia, supra visa linearia plana, prope apicem 
non vel vix angustata, obtusa, lat. visa superne non angustata, apice 
rotundata, apiculo in medio posito, lateribus convexis, carina obscura, 
ad 2-5 cm. longa cum vagina 1:5 mm., ad 4 mm. lata, ad 5 mm. diam., 
inferiora mox decidua, juvenilia saepe sat acute carinata; flores 1—3- 
nati, meridiani, ad 2 cm. diam.; pedunculi superne leviter, vel cum aetate 
sat conspicue, ampliati inque receptaculum transeuntes, 1—2 cm. longi, 
infra medium laterales bracteati, bracteis saepius 5—7 mm. longis; 
receptaculum prope basim leviter constrictum, ad 2-5 mm. longum, ad 
5 mm. diam.; sepala 5, e basi superne angustata, 4—5 mm. longa, basi 
1-5—2-5 mm. lata; petala in flore expanso in fascicula 5, sepala tegentia, 
conspicue disposita, 2-seriata, inferne non, vel leviter, angustata, obtusa 
vel acuta, purpureo rosea, ad 8 mm. longa, 0-5—1 mm. lata; staminodia 
sat pauca, stamina aequantia vel exteriora breviora, cum filamentis 
inferne roseo purpurea, superne atro-purpurea; stamina ca. 4-seriata, 
conice conferta, deinde erecta, filamentis complanatis, extimis inferne 
obscure ciliate papillatis, interioribus medio papillatis, antheris pollineque 
albis; discus profunde crenulatus; ovarii lobi e disco erecti, approximati, 
obtuse compressi, apice rotundati, ad 1 mm. elevati; stigmata 5, anguste 
subulata, ad 3 mm. longa cum cauda 0-75 mm.; capsula infra obconica 
5-angulata, 3 mm. longa, 5 mm., expansa 10 mm., diam., supra ad 2 mm. 
elevata, suturis valde compressis, valvis late patentibus, carinis inferne 
contiguis, deinde late divergentibus, aristatis, arista apicem valvae 
attingente, tuberculo conspicuo subspathulato; semina subpiriformia 
levissima brunnea, 1 mm. longa. 

Cape Prov. Namaqualand; Komkans, ‘occasional’, Aug. 1962, 
H. Hall 2550. N.B.G. 727/62. 


Ruschia obtusifolia L. Bol. sp. nov.—Planta erecta compacta glabra, 
7 em. alta, 10 cm. diam., caule apice 8 mm. diam.; rami ad 6 em. longi, 
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internodiis 5—15 mm. longis, ad 2 mm. diam.; ramuli floriferi 2—4- 
foliati; partes herbaceae leves vel novellae subvelutinae ob papillas 
noncapillaceas minutas, virides; folia adulta ascendentia, supra visa 
plana, apice rotundata, lat. visa superne non angustata, apice rotundata, 
lateribus convexis, dorso rotundata, 1—1-3 cm. longa cum vagina ad 
1:5 mm., 3—4 mm. lata diametroque; flores solitarii meridiani, ad 1-6 cm. 
diam.; pedunculi superne ampliati, in receptaculum gradatim transeuntes, 
rubre purpurei, 8—10 mm. longi, parum infra medium bracteati, bracteis 
erectis, eos arte amplectentibus, lat. visis acutis, 5—6 mm. longis; re- 
ceptaculum vix ad 3 mm. longum, ad 5 mm. diam.; sepala 5, obtusa, 
4—4-5 mm. longa, basi 1:5—2 mm. lata; petala 3-seriata, breviora 
pauca, inferne vix angustata, saepissime acuta, purpureo rosea, 4—7 mm. 
longa, 0:25—0-5 mm., vel rarius ad 0-75 mm., lata; staminodia ad 
stamina conice conferta arte appressa eaque aequantia vel parum exeden- 
tia, cum filamentis inferne pallida, superne saturate rubre purpurea; 
filamenta 3—4-seriata, ad 3 mm. longa, interiora prope medium papillata, 
antheris pollineque albis; discus profunde denticulatus; ovarii lobi 
approximati subglobosi, 0-5 mm., vel demum ad 1 mm., elevati; stigmata 
5, profunde posita, subulata, longe attenuata, alba, demum ad 2-5—3 
mm. longa cum cauda 0-5 mm. 

Cape Prov.: in dit. Vanrhynsdorp; Knechtsvlakte, Sout Rivier, “on 
rock in river-bed", Jul. 1962, H. Hall 2467. N.B.G. 610/62. 


Ruschia koekenaapensis L. Bol. sp. nov.—R. obtusifoliae simillima, 
praecipue in forma mensuraque florum, sed differt foliis supra visis e 
parum supra basim superne angustatis, lat. visis leviter angustatis, 
acutis vel subacutis, lineis marginalibus carinaleque magis conspicuis; 
petalis roseis, interdum obtusis; stigmatibus anguste subulatis. Folia 
rarissime obscure recurvata, ad 5 mm. lata diametroque. 

Cape Prov.: in dit. Vanrhynsdorp; “10 miles from Koekenaap, on 
road to Nuwerust," Jul. 1962, H. Hall, 2398. N.B.G. 543/62. 


Ruschia truteri L. Bol. sp. nov.—Rami 6 visi, virgati glabri sub- 
compressi, leviter alati, 11—19 cm. longi, internodiis pallide brunneis 
vel canescentibus, saepius 3—4 cm. longis, 2—3 mm. diam.; partes 
herbaceae virides vel novellae subglaucae; folia primaria adulta mox 
patentia, basi subdecurrentia, cicatrice delapsorum subtriangulare, supra 
plana, superne vix angustata, obtusa, lat. visa superne vix angustata, 
apice rotundata, lateribus leviter convexis, carinata, carina demum 
ad lineam reducta, rarissime obscure denticulata vel in novellis juniori- 
basque 3—5 denticulata, ad 2 cm. longa cum vagina 0:5 mm., medio 
3—4 mm. lata diametroque; flores solitarii; pedunculi teretes, 1—2 cm. 
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longi, prope medium bracteati, bracteis interdum conspicuis, 7—11 mm. 
longis cum vagina ad 2 mm.; receptaculum obconicum vel globose obconi- 
cum, 3—4 mm. longum, 6—7 mm. diam.; sepala 5, e medio superne angus- 
tata, obtusa breviterque subulata, omnia + marginata, 5—6 mm., vel 
in flore altero 6—7 mm., longa, basi 2—4 mm. lata; petala non bene visa, 
l-seriata ut videtur, inferne vix angustata, obtusa, purpureo rosea, 
1:3 em. longa, 1:25 mm. lata; staminodia perpauca, staminibus breviora; 
filamenta ca. 4-seriata, conice collecta, inferne pallida, superne purpureo 
rosea, ad 4 mm. longa, exteriora basi obscure papillata, interiora parum 
supra basim papillata, antheris pollineque albis; discus sat conspicuus, 
profunde crenatus; ovarii lobi e disco fere erecti, sat obtuse compressi, 
tuberculati, ad 2-5 mm. elevati; stigmata 5, gracilia, inter lobos profunde 
posita, ad 7 mm. longa; capsula non visa. 

Cape Prov.: in dit. Somerset East; “on his farm Brakfontein, Jul. 
1961, J. Truter”. Fl. Veld Reserve, Worcester, Jul. 1962, P. A. B. 
van Breda 1711. 


Ruschia foliosa L. Bol. sp. nov.—Erecta rigida glabra, dense foliata, 
30 em. alta, caule ca. 8 mm. diam.; rami primarii feri ca. ad 23 em. longi, 
ad 5 mm. diam., internodiis 5—20 mm. longis; ramuli steriles saepius 
crebre 4—6-foliati, floriferi 2-foliati, saepe inferne cicatrices 2—4 foliorum 
delapsorum ferentes, 1-5—3-5 cm. longi; partes herbaceae levissimae 
politaeque (ut in R. stricto), sat pallide virides; folia diu fere erecta, 
matura valde compressa, supra visa plana linearia, e prope medium 
angustata acuta, 5—10 mm. lata, lat. visa superne ampliata, parum 
medium ad 1-5 cm., saepius 9—10 mm., diam., apice rotundata vel 
rotundo subtruncata, lateribus planis vel leviter convexis, carina acuta, 
2-5—3-5 em. longa cum vagina 2 mm.; flores sat sparsae, saepissime 
singuli, aliter 2—3-nati, feri subsessiles meridiani; pedunculi culti 
7—13 mm. longi, basi bracteati, bracteis carinatis, lat. visis acutis, 
2—3 mm., vel culti ad 5 mm., longi; receptaculum globose obconicum 
vel cultum subclavatum, 3—4 mm. longum, 5—7 mm. diam.; sepala 6, 
e basi superne angustata, acuta vel acuminata, omnia + marginata, 
4—5 mm., vel 5—6 mm., longi, basi 1-5—2 mm., vel ad 3 mm., lata; 
petala 2-seriata, e parum infra medium leviter angustata, obtusa rosea, 
7—9 mm., vel in flore altero ad 1-1 cm., longa, ad 1-25 mm. lata; stamin- 
odia subnulla; stamina conice conferta, parum supra medium leviter 
constricta, filamentis 4—5-seriatis, albis, ad 5 mm. longis, exterioribus 
inferne ciliate papillatis, intimis prope medium  papillatis, antheris 
pollineque albidis; discus crenulatus; ovarii lobi non compressi, leviter 
convexi, apice obtusi, nitentes, ad 1 mm. elevati; stigmata 6, gracillima, 
basi tantum levissime incrassata, ad 6 mm. longa; capsulae senectissimae 
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tantum visae, infra breviter obconicae, 3 mm. longae, 6 mm., expansae 
1:2 cm., diam., supra per 1:5 mm. elevatae, suturis compressis, carinis 
. inferne contiguis, superne late divergentibus, aristatis, aristis apicem 
valvae attingentibus, valvis interdum angustissime alatis, tuberculo 
minuto, in fructu immaturo autem parum majore. 

South-West Africa: Lorelei Copper Mine, Mart. 1960, H. Hall 1927. 
N.B.G. 233/60. Fl. Jan. 1961. 

The placing of this species in the genus Ruschia is unsatisfactory on 
account of the occasional presence of a valve-wing in the old capsules 
seen. When these are procurable in perfect condition the matter should 
receive further consideration. 


Leipoldtia littlewoodii L. Bol. sp. nov.—‘‘Planta 22 cm. alta, 53 cm. 
diam., caule basi 3 em. diam.” (Littlewood) ramus floriferus visus, 16 cm. 
longus, internodiis 1—2 cm. longis, ad 3 mm. diam.; ramuli primarii 
ad 12 em. longi; folia primaria ascendentia, mox fere patentia, supra 
visa superne convexula, acuta, lat. visa obtusa vel oblique subtruncata, 
lateribus convexis, carina saepius ad lineam reducta, I—1-3 cm. longa 
cum vagina 2 mm. longa, ad 5 mm. lata diametroque; flores 2-ternati 
vel fortasse cum aetate irregulariter 3-ternati, 1-7—2 cm. diam.; pedunculi 
3—4-5 cm. longi, cum aetate superne decurvati, laterales prope basim 
bracteati, bracteis ad 1 cm. longis; receptaculum semiglobosum, 2—3 mm. 
longum, ad 5 mm. diam.; sepala 5, subaequilonga, a medio superne angus- 
tata, obtusa vel acuta, omnia + marginata, ad 5 mm. longa, basi 2—3 mm. 
lata; petala 2-seriata, inferne leviter angustata inconspicueque vittata, 
obtusa vel subacuta, purpureo rosea, 7—9 mm. longa, 1—1-75 mm. lata; 
staminodia ad stamina conice conferta appressa eaque leviter excedentia, 
demum valde recurvata, basi rosea, superne alba; filamenta ca. 4-seriata, 
inferne rosea, superne alba, ad 4 mm. longa, exteriora inferne ciliate 
papillata, intima prope medium papillata, antheris pollineque albidis; 
discus profunde divisus; ovarium circa marginem planum, deinde lobis 
erectis approximatis subconvexis obtusis, prope medium leviter constrictis, 
ad 1-5 mm., vel demum ad 2 mm., elevatis; stigmata 10, anguste subulata, 
3 mm., vel demum ad 5 mm., longa cum cauda 1 mm. 

South-West Africa; “7 miles S. of Witputz", Oct. 1961, R. C. Little- 
wood. Karoo Garden 861/61. Fl. Jul.—Aug. 1962. 


Astridia hillii L. Bol. sp. nov.— Planta 1 visa, compacta, 18 cm. alta; 
rami ad 13 cm. longi, internodiis 5—12 mm. longis; ramuli ultimi steriles 
crebre 4—6-foliati, internodiis in vaginis inclusis, floriferi crebre 2—4- 
foliati; partes herbaceae velutinae, glauce virides; folia senecta indurata 
diuque persistentia, hornotina adulta basi'decurrentià per 5—9 mm., 
mox patentia, supra visa plana, acuta, linearia, lanceolata, oblonge 
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lanceolata, vel brevissima late subovata et 1-5 cm. longa et medio 1 cm. 
lata, cetera 2-7 cm. longa, 8—10 mm. lata vel ad 3 cm. longa cum 
vagina vera 3 mm., 1:2 cm. lata diametroque; flores subsessiles; bracteae 
apice lat. visae oblique acutae vel subtruncatae, margine non excavato, 
7 mm., vel demum ad 10 mm., longae; receptaculum 4 mm. longum, ad 
7 mm. diam.; sepala obtusa, interiora carinata, apice breviter subulata, 
5 mm., vel interiora ad 7 mm., longa, basi 3—6 mm. lata; petala exteriora 
3-seriata, e supra medium inferne conspicue angustata, saepius obtusa, 
salmoneo rosea (‘‘old rose"), 1-4—2 cm. longa, 1—2 mm. lata, interiora 
linearia in staminodia ad 1 cm. longa transeuntia, ad 1:3 cm. longa; 
filamenta ca. 4-seriata, inferne pallida, superne rubre aurantiaca, ad 
9 mm. longa, antheris pollineque aureis; ovarii lobi ad 1 mm. elevati; 
stigmata 6 mm. longa; capsula infra obconica, 4 mm. longa, 1:2 cm., 
expansa 2-2 cm., diam., supra per 5 mm. elevata; semina subpiriformia, 
asperula, basi tantum minute echinata, ad 1:5 mm. longa. 

Cape Prov.: Namaqualand; Grootderm, Aug. 1956, L. J. Hill. 
Bolus Herb. 27253. Fl. Jul. 1962. 

Trichodiadema littlewoodii L. Bol. sp. nov.—Planta 1 visa, 19 cm. 
alta; radix tuberosa, tuber primum 6 cm. longum, ad 2:5 cm. diam., 
e basi tubera secundaria 16, ad 9 cm. longa, ad 2:2 cm. diam. emittens; 
rami primarii ca. 11, ex apice tuberis primi crebre orientes, cum floribus 
ad 19 em. longi, virgati, internodiis 1—3 cm. longis, 1—3 mm. diam .; 
folia ascendentia vel erecta, fere teretia, supra inferne complanata, lat. 
visa apice tantum leviter angustata, adulta apice saepius parce barbata, 
papilis marginalibus basim versus tantum setiferis, aliter omnibus 
esetiferis, 1—2-7 cm. longa, 5—3 mm. diam., vagina 1 mm. longa; flores 
in sole pleno a 2 horis ad 5 horas expansi; pedunculi apicem versus leviter 
ampliata, papillis inconspicue setiferis, 1—2 cm. longi; receptaculum 
semiglobosum vel late obconicum, papillis esetiferis, 4 mm. longum, ad 
6 mm. diam.; sepala 5, in flore maximo viso 4—6 mm. longa, basi 2:5— 
4 mm. lata, extima obtusa, intima acuta; petala 4-seriata, pallide rosea, 
exteriora inferne non, vel leviter, angustata, saepissime obtusa, ad 8 mm. 
longa, 1—1:5 mm. lata, intima acuta, in staminodia, stamina bene 
excedentia, transeuntia; filamenta ca. 4-seriata, alba, ad 4 mm. longa, 
intima prope medium papillata, antheris pollineque pallide luteis; glandu- 
lae distantes; ovarium supra leviter concavum, dimidio interiore lobato, 
lobis erectis distantibus, obtuse compressis, altitudinem glandularum 
attingentibus vel demum parum ultra; stigmata 5, subulata, cum cauda 
0-75 mm. longa ad 2-5 mm. longa; capsula infra obconica, 5-nervata, 
nervis angulos obscuros formantibus, ad 5 mm. longa, supra ad 2 mm. 
elevata, suturis acute compressis, marginibus ringentibus, 7 mm., expansa 
1:3 cm., diam. 
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South-West Africa; Grabwasser, “13 miles W. of Grunau”, Maio 
1961, R. C. Littlewood. Karoo Garden 267/61. Typus. Fl. Mart. 1962, 
“60 miles N. of Aus", Mart. 1960, H. Hall. N.B.G. 276/60. Fl. Mart. 
1962. 

FORMA alba. Petala omnia alba. Karoo Garden 267/61. 


Delosperma papillatum (L. Bol.) L. Bol. comb. nov.— Drosanthemum 
papillatum L. Bol., Mesemb. II: 23 (Dec. 1928). 

Conophytum senarium L. Bol. in Journ. S.A. Bot. 27: 60 (Jan. 1961) = 
Conophytum karamoepense L. Bol., Mesemb. III: 90 (Aug. 1937). Norn: 
the correct spelling of this place-name is Haramoep. 

Anisoealyx vaginatus (L. Bol.) L. Bol. comb. nov.—Drosanthemum 
vaginatum L. Bol, Mesemb. II: 138 (Nov. 1929); Anisocalyx salarius 
L. Bol., Mesemb. III: 386 (Apr. 1958). 


Note.—The type specimens of all new species decribed in this paper 
are in the Bolus Herbarium, University of Cape Town, Rondebosch. 


(To be continued.) 


